T 
ALEKSANDER SZEDLER 


przeżywszy lat 78, po długićj i ciężkićj chorobie, zasnął w Panu dnia 
9 Sierpnia 1889 r., opatrzony SS. Sakramentami. 


«DAS > 


Wyprowadzenie zwłok z domu Nr 13 przy ul. Straszewskiego nastąpi w Niedzielę dnia ll Sierpnia 
o godzinie 6 popołudniu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek d. 12 b. m. o godz. 10 rano w Kościele parafialnym św. Piotra. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie 


